Mos Programa SATI-Q 
29, 30 DE NOVIEMBRE 20 Años de Historia, Evolución y Futuro 


SATI-Q 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva- Quality 


OBJETIVO CENTRAL 
optimizar el desempeño de las Unidades de Cuidados Intensivos de Argentina 


¿CÓMO? 
Por medio de una red multicéntrica de registro prospectivo y permanente de indicadores de calidad 
cuya implementación permitiera 


la comparación de cada UCI en el tiempo y contra otras Unidades locales o internacionales 


LA Programa SATI-Q 
IDE DICIEMBRE 20 Años de Historia, Evolución y Futuro 


Soporte Informático 
basado en una herramienta de distribución 
libre y uso integrado 
a la práctica asistencial-administrativa 


Base de datos central 
con los registros de los pacientes 
ingresados en las UCIs participantes 
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El proceso 


Indicadores de calidad predefinidos 
registrados 
en forma estandarizada 


na, 


GESTIÓN 0 CALIDAD 


VIT) 


Generación de informes de 
evaluación comparativa anuales e 
informes individuales en tiempo 
real para las UCIs participantes 


INFORMES GENERALES |!| 


SATI-Q ADULTOS INFORMES GENERALES 
SATI-Q PEDIÁTRICOS 


Mas Programa SATI-Q 


Jornadas Argentinas de Datos y Salud 


29, 30 DE NOVIEMBRE 20 Años de Historia, Evolución y Futuro 


Los indicadores monitorizados 


Cant. 
Neumonía intrahospitalaria asociada a respirador (WI) No €Csí fa Incidencia de Neumonía Asociada a ARM (y VI) c/1000 días 5,55 
Infección umana asociada a la sonda GN Cs M Incidencia de Infección por CVC c/1000 días 2,34 
asociada CUT E No esi A Incidencia de Infección Urinaria asociada a SV c/1000 días 4,39 
Escaras @ No O Sí lo 
Autoextubación (No CSi lo Episodios de Internación con: TOTAL % 
Desplazamiento no programado de la SNG GN Cs M a NENI o > a 
Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) y Ventilación No Invasiva (VNI) 1636 17,50 
Deslizamiento no programado de la cama @ No O Sí lo Cánula de Alto Flujo (CAFO) 988 10,57 
T : z ARM y Ventilación Invasiva (VI) 4064 43,47 
Infección de heridas @ No C Si [o Neumonía asociada a ARM 219 5,39 
Catéter Venoso Central (CVC) 3828 40,95 
Infecciones asociadas a CVC 99 2,59 
Sonda Vesical (SV) 4139 44,27 
Infección urinaria asociada a SV 152 3,67 
Deslizamientos no programados de la cama Lá 0,07 
Reingresos 285 3,05 
Género Femenino 3925 41,98 


Género Masculino 5424 58,02 


Moss Programa SATI-Q X 
a 20 Años de Historia, Evolución y Futuro ad 


Año 2022: 
70 UCI; 53 UCIP 
Registros UCI: 
19790 


Registros UCIP: 
9349 


Año 2013 
{era Publicación multicé 


Año 2005: o 2010: Sistema de Consultas Recurso HL7 FHIR 
1er Informe SATI-Q 
pediátrico. 8 U www.satiqg.net.ar 


Y Año 2003: 1er Informe 28 UCI pato T Ñ a 
ji a = DATA+LAB 
e la Ca 


29, 30 DE NOVIEMBRE 
Y 1 DE DICIEMBRE 
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